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ROSA MUSCOSA. 

(^Var. Alba .) 

R- Germimbus ovatis; caljcibus pedunculis et petiolis glanduloso- 
viscosis; foliolis ovatis subtus vd/osis, ad margines glandulis viscosisj 
spinis ramorum numerosis rectis. Andrews, mon. of the genus 
Rosa, cum. fig. 

LE ROSIER MOUSSEUX. 

CVariete a Fleurs blanches.J 

DESCRIPTION. 

Ce Rosier ressemble, par son port et ses autres caracteres, 
au Rosier mousseux á fleurs doubles dont nous avons donné la 
description, page 4 1 de cet ouvrage; c’est pourquoi nous n’en- 
trerons dans aucuns détails á son sujet: nous nous contente- 
rons de faire observer qu’il ne difiere du Rosier mousseux 
ordinaire que par ses fleurs d’un blanc lavé de rose trés-tendre. 
Cest cette modification qui fa fait nommer rose mousseuse 
blanche; ce qui, comme on peut en juger, n’est point exact. Les 
Anglais eux-mémes, qui ont fourni cet arbuste á la France, 
n ont jamais vu sa fleur absolument blanche. 

OBSERVATIONS. 

M. Shailler, pépiniériste anglais, a le premier fait con- 
naitre cette belle variété, qu’il a obtenue il y a quatre ou cinq 
ans. On presume qu elle est hybride de la Rose unique (R. Cen- 
tifolia nivea) et de la Mousseuse ordinaire : il est certain qu’elle 










































































































































































